Za spokój duszy Ś. p. 


STEFANA 


UCZKOWSKIEGO 


odprawiona zostanie 


w czwartek dnia 2 września 1948 r. o godz. 8 rano w kościele św. Idziego 


MSZA SWIETA 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 


JANA WOLNEGO 
Kraków, plac Szczepański L. 2 — Telefon 555-67 


Drukarnia Związkowa w Krakewie, ul. Mikołejske 13 


